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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΧΕΜΕ5ΤΑΝ/5ΑΝΩΟΖ». 

2 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡϋΧΟΤΙϋΕ». 

3 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΟΚΑίΙΤΕΝ». 

4 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «0ΒΕ5ΑΙϋ». 

5 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Οϋ5ΤΕΖΟΒ». 

6 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος «ΕΡΚΙΝΕΧ ΜϋΕΤΙ». 

7 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΕ05ΑΕΙΟ>. 

8 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΕΟΕΟΝ». 

9 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙΕνίΤ». 

10 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΑΤΙΙΝΕΖ». 

11 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «60ΚΤΚ05ΥΝ». 

12 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑΩΙ6 ΚΕΓΟΚΜΤΕΑ». 

13 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΟΜΙ6ΥΤ». 

14 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΟΚΜΟΚΕ5Ρ». 

15 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΕΤΒΟΖΟΕΕ/ 5ΑΝΩΟΖ». 

16 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΙΒΙΕΑΕΟΝ». 

17 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑϋΡΙΕ». 

18 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑΟΤΕΝ5». 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

( 1 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΧΕΜΕ5ΤΑΝ/5ΑΝΟΟΖ». 

Με την αριθμ. 96241/29-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΧΕΜΕ5ΤΑΝ/5ΑΝϋΟΖ». 

Μορφή: Ε.Ο.ΤΑΒ 25ΜΟ/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: 5ΑΝΩΟΖ ΟιτιβΗ, ΚΕΙΝΟΙ, 
ΑΙΙ5ΤΒΙΑ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 5ΑΝϋΟΖ ΟηηόΗ, ΚΙΙΝϋΕ, 
ΑΙΙ5ΤΒΙΑ. 

Διότι: Μετά από αίτηση της εταιρείας. 

Η Πρόεδρος 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 


( 2 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΕΙΧΟΤΙΟΕ». 

Με την αριθμ. 90420 /15 -12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΕΙΧΟΤΙΟΕ». 

Μορφή: ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΡΙΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ 50 
Μ6Ω/Ω05Ε. 

ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ 100 Μ00/ΩΟ5Ε 

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ ΜΕ ΕΚΝΕΦΩΤΗ 0,5 ΜΟ/ 
Ω05Ε, 

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ ΜΕ ΕΚΝΕΦΩΤΗ 2 Μ0/005Ε. 

Δικαιούχος σήματος: ΟΕΑΧΟ ΟΒΟΙΙΡ Εΐά ΕΝΟΕΑΝΩ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΠΉΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 
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Τεύχος Β'2547/21.07.2017 


(3) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΟΡΑΟΤΕΝ». 

Με την αριθμ. 93471/6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΟΡΑΟΤΕΝ». 

Μορφή: ΜΟΟ.Κ.ΟΑ.Η 20 ΜΟ/ΟΑΡ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ¬ 
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟ¬ 
ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. 
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη διαδι¬ 
κασία 51ΙΝ5ΕΤ (ΖΕΑΙΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως εμπί¬ 
πτει, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221 / 
29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη διάταξη 
5υΝ5ΕΤαΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(4) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΡΕ5ΑΙΟ». 

Με την αριθμ. 91441/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΡΕδΑΙϋ» της εταιρείας «ΑΝΑΡΗΑΚΜ ΦΑΡ¬ 
ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» δ.τ. «ΑΝΑΡΗΑΚΜ». 

Μορφή: (ΖυΤ.501 1,5 %\Ν/\Ν. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΑΝΑΡΗΑΚΜ ΦΑΡΜΑ¬ 
ΚΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. και δ.τ. ΑΝΑΡΗΑΚΜ. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ ΟΕΑΕΙδΕ και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη 
διάταξη 5ΙΘΝ5ΕΤ (ΖΙ_Αυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(5) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΟΙΙ5ΤΕΖΟΚ». 

Με την αριθμ. 94605/12-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «ΟΙΙ5ΤΕΖΟΡ». 

Δραστική ουσία: ϋυΤΑ5ΤΕΚΙΟΕ. 

Μορφή: ΚΑΨΑΚΙΟ, ΜΑΛΑΚΟ, 0.5ΜΟ/6ΑΡ. 


Δικαιούχος σήματος: ν06ΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: νΟΟΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 6 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού 
φαρμακευτικού προϊόντος «ΕΡΡΙΝΕΧ ΜΙΙΙΤΙ». 

Με την αριθμ. 98849/22-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής απόφα¬ 
σης 282371/2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν «ΕΡΡΙΝΕΧ ΜΙΘίΤΙ». 

Δραστική ουσία: ΕΡΒΙΝΟΜΕ(ΙΤΙΝ. 

Δικαιούχος σήματος: ΜΕΒΙΑΙ5Α5, ΙΎΟΝ, ΡΚΑΝ6Ε. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΜΕΚΙΑΙ 5Α5, ΙΥΟΝ, 
ΡΒΑΝ6Ε. 

Μορφή: ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΥΣΗΣ 5 ΜΟ/ΜΙ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(7) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «Ε105ΑΙΚΙ». 

Με την αριθμ. 91637/15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙΟ5ΑΙΙ0». 

Μορφή: ΑΛΟΙΦΗ 0,1% + 5%. 

Δικαιούχος σήματος 5<ΖΗΕΡΙΝ6 ΡΙΟυΟΗ Θ5Α. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ΜΕΚ(ΙΚ5ΗΑΚΡ& ϋΟΗΜΕ 
Α.Φ.Β.Ε.Ε. και δ.τ. Μ5ϋ Α.Φ.Β.Ε.Ε. 

Διότι Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 8 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΕΟΟΟΝ». 

Με την αριθμ. 92556/15 -12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙ_0(ΙΟΝ». 

Μορφή: ΑΛΟΙΦΗ 0,1% \Ν/\Ν. 

Δικαιούχος σήματος: 50ΗΕΚΙΝ0 ΡΙΟΙΙΟΗ ΡΗΑΡΜΑ 
υ5Α. 
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Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΜΕΒίΙΚ 5ΗΑΒΡ & ϋΟΗ- 
ΜΕ Α.Φ.Β.Ε.Ε. και δ.τ. Μ5ϋ Α.Φ.Β.Ε.Ε. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(9) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙΕνίΤ». 

Με την αριθμ. 92876/15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΙΕνίΤ». 

Μορφή Ε.Ο.ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΒΑΥΕΒ ΟΟΝ5ΕΙΜΕΒ ΟΑΒΕ ΑΟ, 
ΒΑ5ΕΕ, 5\Α/ΙΤΖΕΚΕΑΝϋ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΒΑΥΕΒ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 10 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΑΤϋΝΕΖ». 

Με την αριθμ. 95826/20-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΝΑΤϋΝΕΖ». 

Μορφή: Διάλυμα για έγχυση 2 ΐΎΐς/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος Η05ΡΙΒΑ ΙΘΚ ΕΙΜΙΤΕϋ, IIΚ. 
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Η05ΡΙΒΑ 1)Κ ΕΙΜΙΤΕϋ, 

υκ. 

Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 11 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «0ΟΒΤΒΟ5ΥΝ». 

Με την αριθμ. 91494/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «0ΟΒΤΒΟ5ΥΝ». 

Μορφή: ϋΕΡΟΤ ΙΝ151Ι5Ρ 1 ΜΟ/ΑΜΡ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΟΒΟΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη διαδι¬ 


κασία 51ΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΙΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως εμπί¬ 
πτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221 / 
29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη διάταξη 
51ΙΝ5ΕΤ (ΖΕΑΙΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 12 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΑϋΙΟ ΡΕΡΟΡΜ ΤΕΑ». 

Με την αριθμ. 92200/06-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΑϋΙΟ ΡΕΡΟΡΜ ΤΕΑ». 

Μορφή: ΗΕΡΒ.ΤΕΑ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Θ.Π. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη 
διάταξη 51ΙΝ5ΕΤ (ΙΙΑυδΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 13 ) 

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΟΜΙΟΥΤ». 

Με την αριθμ. 98649/22-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 33 της κοινής υπουργικής από¬ 
φασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 άδεια κυκλοφορίας στο 
φαρμακευτικό προϊόν «ΓΟΜΙΟΥΤ». 

Δραστική ουσία: Ρ05ΡΟΜΥΟΝ 50ΩΙΙΙΜ. 

Μορφή: Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 40 ΜΟ/ΜΕ. 

Δικαιούχος σήματος: ΙΝΡΕΟΌΡΗΑΒΜ ΑΡΖΝΕΙΜΙΤΤΕί 
υΝϋ (ΖΟΝ5ΙϋϋΜ ΟιτιβΗ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΙΝΡΕΟΤΟΡΗΑΡΜ 
ΑΡΖΝΕΙΜΙΤΤΕΙ ϋΝϋ <ΖΟΝ5ΙΙΙϋΜ Οπι6Η. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(14) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΟΡΜΟΡΕ5Ρ». 

Με την αριθμ. 91521/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΡΟΒΜΟΒΕ5Ρ». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'2547/21.07.2017 


Μορφή: ΙΝΗ.ΡϋΌΟδ 12Μ0/ϋΟ5Ε (ΒΕΙ5ΤΕΡ). 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: \Α/ΙΝ ΜΕϋΙΟΑ ΦΑΡΜΑ¬ 
ΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. \Λ/ΙΝ ΜΕΩΙΟΑ Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη 
διάταξη 5υΝ5ΕΤ 0ΕΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(15) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΙΕΤΡΟΖΟΙΕ/ 5ΑΝΩΟΖ». 

Με την αριθμ. 96240/29-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΒΡΕνίΒΙΟΟ». 

Μορφή: Ρ. Ο.ΤΑΒ 2,5 ιτις/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: 5ΑΝΩΟΖ ΟιτιβΗ ΑυδΤΡΙΑ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 5ΑΝΩΟΖ ΟιπΕιΗ 
Αυ5ΤΡΙΑ. 

Διότι: Μετά από αίτηση της εταιρείας. 

Η Πρόεδρος 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 


(16) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΙΡΙΟΑΕΟΙΝ». 

Με την αριθμ. 91520/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΙΡΙΟΑΕΟΙΝ». 

Μορφή: ΙΝ150Ε 100 111/1 ΜΕ ΑΜΡ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ϊ/ΟΟΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΗ Α.Ε. 

Διότι: Δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 


εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, στη 
διάταξη 5ΙΘΝ5ΕΤ 0ΕΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(17) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑΟΙΡΙΕ». 

Με την αριθμ. 90421 /15-12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑΟΡΙΕ». 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
6Μ6/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΟΕΑΧΟ ΟΡΟυΡ ΕΤϋ ΕΝΟΕΑΝϋ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΠΉΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(18) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑ0ΙΤΕΝ5». 

Με την αριθμ. 90422/15 -12-2016 απόφαση του Εθνι¬ 
κού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δι¬ 
ατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος «ΕΑΟΤΕΝ5». 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
6ΜΟ/ΤΑΒ. 

Δικαιούχος σήματος: ΟΕΑΧΟ ΟΚΟυΡ Εΐά ΕΝΟΕΑΝϋ. 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΙΤΗΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ. 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθΒΓηαείθΓ.θίΟΘί.αΓ 




















